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传媒 文化 变迁 与 新 闻 编 辑 知识 和 能 力 的 优化 


摘 ”要 : 社会 科学 技术 、 经 济 文化 的 不 断 变 化 和 发 展 ， 使 网 络 技术 也 得 到 了 多 个 方面 的 进步 ， 这 一 条 件 和 背景 之 下 的 媒体 


有 了 新 生态 , 也 产生 了 新 的 格局 。 在 社会 竞争 日 益 激烈 的 环境 下 , 为 了 能 够 在 竞争 当中 获得 胜利 , 媒体 使 用 了 编辑 中 心 制度 
由 此 编辑 成 为 竞争 过 程 中 的 关键 因素 。 从 当前 的 结果 上 看 ,我 国 在 媒体 编辑 人 员 方 面 人 才 的 储备 还 有 限 ， 要 想 迎 合 主 流 

体 发 展 ， 就 需要 不 断 地 提升 编辑 人 员 的 知识 素养 和 基本 能 力 ， 这 也 是 现代 化 社会 对 人 才 的 基本 要 求 ， 因 此 在 这 样 的 背景 
件 下 ， 对 新 闻 编 辑 的 知识 结构 进行 优化 已 经 十 分 关键 和 重要 ， 以 下 对 传媒 文化 变迁 与 新 闻 编 辑 知 识 和 能 力 的 优化 进行 探 


分 析 。 

关键 词 : 传媒 文化 ; 变迁 ; 新 闻 编 辑 ; 知识 和 能 力 ; 优化 
中 图 分 类 号 : G214.1 

文章 编号 : 1671-0134 ( 2017 ) 05-074-02 


国文 / 刘 伟 光 


媒介 领域 由 于 社会 快速 的 发 展 步伐 以 及 信息 量 的 增加 ， 
处 于 风云 变 纠 的 位 置 ， 要 想 在 媒介 竞争 中 获得 更 好 的 胜利 就 
需要 让 编辑 人 才 更 加 突出 ， 赢 得 竞争 。 很 多 地 方 采用 编辑 中 
心 制 的 方式 ， 这 也 就 是 说 ,一 种 出 色 的 报道 和 新 闻 报纸 ， 只 
有 记者 没有 编辑 也 不 能 成 为 一 个 优秀 的 队伍 ， 因 此 工作 成 效 
其 微 ， 只 能 称 之 为 简单 的 凑合 类 型 的 报纸 。 我 国 媒体 编辑 方 
面 的 人 才 还 非常 缺乏 ， 目 前 还 不 能 满足 新 闻 编辑 的 需要 ， 因 
此 要 想 真正 地 做 好 一 名 新 闻 编辑 , 还 需要 不 断 提升 自我 素养 ， 
以 下 对 此 进行 分 析 和 研究 ， 希 望 能 够 给 相关 工作 者 带 去 一 定 
的 参考 。 
1. 新 媒体 时 代 的 新 闻 编 辑 以 及 文化 形态 的 变迁 分 析 
1.1 图 像 时 代 的 来 临 

作为 新 闻 编 辑 需要 关注 到 文化 发 展 的 范式 ， 从 历史 到 如 
今 已 经 发 生 了 非常 大 的 变化 ， 从 象形 文字 一 直到 图 像 的 产生 
再 到 动态 性 的 图 像 以 及 三 维和 虚拟 图 像 等 ， 这 些 传播 的 方式 
都 产生 了 巨大 的 革新 。 在 人 类 文化 发 展 的 历程 中 ， 每 一 种 生 
活 方 式 的 更 迭 和 改变 都 能 够 给 人 们 的 生活 和 思想 带 来 深刻 的 
变化 。 媒 介 就 是 讯息 的 组 成 ， 媒 介 也 会 多 种 关系 进行 改变 ， 
无 论 人 们 是 否 接受 ,这 都 是 不 断 推陈出新 的 过 程 ， 只 有 一 种 
文化 的 消失 才能 够 引进 和 创新 男 一 种 文化 。 在 当今 的 文化 时 
代 ， 人 们 对 文化 的 依赖 程度 越 来 越 大 ， 很 多 万 花 简 般 的 视觉 
符号 让 人 们 的 生活 空间 更 加 充实 ， 视 觉 上 也 给 人 们 更 多 的 选 
择 方式 ， 传 播 方式 也 更 加 多 样 化 。 大 众 传媒 的 视觉 化 让 整个 
视觉 文化 出 现 了 不 同 的 形态 由 此 可 见 ， 在 多 种 图 像 的 背 
后 也 隐藏 着 多 种 可 以 探索 性 的 文化 ， 给 人 们 的 思想 带 来 了 多 
种 冲击 ， 图 像 成 为 一 种 隐形 的 语言 ， 也 成 为 语言 的 转向 。 当 
前 ， 新 闻 媒体 进入 到 读 图 的 时 代 当 中 ， 专 业 凸 显 出 媒体 报道 
的 深刻 事件 。 很 多 新 闻 事 件 ， 知 是 群众 没有 看 到 媒体 对 事 
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图 片 新 闻 的 真实 性 报道 ， 那 么 对 于 公众 来 讲 ， 语 言 上 的 报道 
还 不 具备 更 完善 的 真实 性 ， 人 们 常常 愿意 利用 眼见 为 实 对 新 
闻 报 道 进行 评价 ， 现 在 已 经 不 再 是 人 们 对 新 闻 文 字 进行 细 细 
咀嚼 的 时 代 ， 在 很 多 语言 潜藏 的 台词 背后 也 隐 含 着 更 多 的 象 
征 性 东西 和 语言 性 东西 ”。 
1. 2 消费 文化 时 代 

对 新 闻 编 辑 的 素质 和 能 力 进行 优化 ， 不 仅仅 是 新 闻 在 新 
媒体 时 代 的 要 求 ， 还 因为 当前 我 们 处 于 一 个 消费 社会 中 。 消 
费 社 会 中 大 众 媒介 具有 主导 性 作用 ， 之 所 以 说 是 消费 社会 主 
要 是 因为 物质 财富 不 断 增 加 ， 人 们 不 断 消 费 ， 有 些 甚至 出 现 
挥霍 和 浪费 的 现象 。 新 闻 图 像 在 这 个 过 程 中 有 较 大 的 技术 性 
支撑 力 ， 还 有 非常 丰富 性 的 变化 ， 这 样 就 给 新 闻 构 建 了 一 个 
神话 一 样 的 平台 。 很 多 西方 社会 学 当中 的 人 们 对 于 自己 位 置 
的 社会 形态 进行 命名 ， 例 如 现代 社会 、 后 工业 社会 等 ， 同 时 
岂 提 出 了 消费 社会 的 概念 。 在 消费 社会 当中 ， 消 费 主 义 不 断 
地 成 兴 ， 社 会 大 众 文 化 也 被 消费 文化 穿 上 外 衣 。 消 费 主义 下 
的 意识 形态 发 展 ， 媒 介 成 为 意识 形态 下 的 主要 工具 ， 媒 介 不 
仅仅 包含 文字 、 声 音 ， 还 有 图 像 ， 不 同形 式 的 任意 之 间 的 组 
合 让 多 种 观点 和 意识 形态 在 加 工 以 后 形成 更 加 完整 性 有 意义 
的 系统 。 新 媒体 之 间 , 媒体 融合 , 不 同 的 媒体 之 间 进 行 互 动 ， 
从 读 图 一 直到 文化 消费 ， 再 到 信息 需求 ， 这 其 中 都 有 传播 新 
技术 的 使 用 ， 由 此 媒介 格局 在 此 过 程 中 也 发 生 了 非常 大 的 变 
化 已 
2. 传媒 文化 变迁 与 新 闻 编辑 知识 和 能 力 的 优化 
2. 1 知识 结构 的 优化 分 析 
新 闻 编 辑 在 新 闻 的 编排 上 能 够 掌握 一 定 的 理论 ， 并 且 理 
论 也 在 加 深 ， 这 样 才能 够 对 新 闻 进 行 更 多 的 反应 和 更 多 的 评 
判 ， 编 辑 本 身 的 理论 掌握 程度 和 掌握 水 平 在 很 大 程度 上 会 对 


新 闻 的 传播 效果 产生 很 大 的 影响 ， 这 样 在 新 闻 的 操作 过 程 中 
还 需要 学 习 更 多 的 理论 知识 ， 由 此 能 够 有 能 力 去 对 新 闻 进 行 
详细 的 分 析 ， 在 实际 情况 下 ， 一 个 优秀 的 新 闻 编 辑 人 员 需 要 
有 理性 的 思维 和 对 事件 客观 性 的 判断 ， 这 样 才 能 够 提升 新 闻 
编辑 能 力 。 在 知识 结构 上 进行 横 纵 向 的 拓展 ， 学 习 理 论 知识 
可 以 通过 进修 和 专业 辅导 ， 做 好 相应 的 新 闻 策 划 报 道 工作 ， 
保障 新 闻 的 实效 性 和 完整 性 ， 对 新 闻 编 辑 的 过 程 中 使 用 新 闻 
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组 版 的 过 程 中 都 体现 了 编辑 的 创造 性 ， 这 也 是 一 种 创造 的 
劳动 。 例 如 ， 在 一 个 新 闻 节 目 和 一 个 版 面 报纸 的 创建 中 ， 
能 够 看 到 编辑 人 员 的 创造 性 。 科 学 技术 的 不 断 发 展 还 需要 
编辑 人 员 学 会 使 用 各 种 科学 技术 和 数据 库 , 在 当今 情况 下 ， 
在 线 类 型 的 数据 库 正 在 更 新 和 创新 ， 也 成 为 其 中 最 有 影响 
力 的 一 种 媒介 传播 形态 ， 数 据 库 中 有 多 种 信息 集合 ， 例 如 
农业 信息 、 财 经 信息 以 及 民生 信息 等 ， 这 些 信 息 对 社会 还 


编辑 的 规律 ， 充 分 地 进行 专业 性 的 了 解 ， 让 新 闻 的 传播 更 具 


有 国际 形势 等 都 有 反应 ， 因 此 编辑 人 员 学 会 使 用 数据 库 ， 


有 科学 性 和 合理 性 ， 新 闻 编 辑 人 员 要 掌握 经 济 学 、 政 治学 ， 
还 有 历史 学 以 及 美学 等 方面 的 内 容 ， 让 自己 所 编辑 的 新 闻 内 
容 更 加 丰富 ， 传 播 形式 更 加 生动 ， 受 到 观众 的 喜爱 ”。 
2. 2 优化 编辑 的 能 力 结构 

新 闻 编辑 要 对 知识 本 身 进行 结构 优化 和 相应 的 分 析 ， 
由 此 才能 够 不 断 提 升 自 己 的 能 力 ， 新 闻 编 辑 人 员 要 具备 一 
定 的 能 力 ， 并 对 自身 的 能 力 结构 进行 优化 ， 这 样 才 能 够 在 
社会 中 具备 强大 的 竞争 力 ， 由 此 让 编辑 人 员 的 新 闻 整 合 能 
力 还 有 信息 分 析 能 力 得 到 全 面 的 提升 ,让 新 闻 的 关键 和 重 
点 内 容 能 够 传达 到 受众 的 头脑 中 。 编 辑 人 员 的 鉴别 能 力也 
是 编辑 能 力 的 构成 之 一 ， 也 是 关键 的 内 容 ， 新 闻 拥 有 自身 
的 特点 ， 其 中 真实 性 是 最 大 的 特点 。 人 们 关注 新 闻 的 真实 
性 也 是 重要 的 话题 之 一 ， 因 此 在 实际 的 新 闻 报 道 过 程 中 ， 
新 闻 的 真实 性 占据 了 一 定 的 位 置 ， 要 让 真实 性 将 新 闻 报 道 
的 最 大 价值 体现 出 来 ， 在 这 个 过 程 中 新 闻 编 辑 的 鉴别 能 
在 很 大 程度 上 决定 了 受众 对 新 闻 的 接受 程度 。 鉴 别 能 力也 
体现 了 一 个 新 闻 编 辑 的 基本 修养 和 工作 经 验 ， 因 此 提升 鉴 
别 能 力 还 需要 对 广大 新 闻 事件 进行 多 方面 多 角度 的 理解 ， 
积累 更 多 的 实地 采访 编辑 经 验 ， 这 样 才能 够 成 为 一 个 合 
优秀 的 编辑 。 信 息 的 整合 能 力 ， 体 现 编辑 人 员 的 信息 处 理 
能 力 ， 编 辑 人 员 要 给 广大 人 民 和 群众 提供 非常 广泛 的 信息 基 
础 ， 同 时 还 需要 保障 信息 对 广大 群众 需求 以 及 爱好 的 迎合 ， 
在 编辑 的 实际 性 操作 过 程 中 ， 不 仅仅 要 让 信息 传播 对 人 们 
的 思想 和 生活 产生 积极 的 影响 ， 并 且 在 实际 的 分 析 过 程 中 
还 需要 对 事件 做 好 安排 与 分 析 ， 利 用 自己 的 信息 整合 能 力 
让 观众 在 新 闻 中 看 到 重点 内 容 ， 充 分 展示 主题 所 在 ， 还 能 
够 在 很 大 程度 上 提升 新 闻 的 价值 。 例 如 ， 在 新 闻 内 容 的 报 
道上 可 以 选择 使 用 图 片 进行 辅助 ， 提 升 信息 的 阅读 价值 还 
需要 对 信息 内 容 本 身 进行 丰富 ， 使 读者 在 了 解 新 闻 的 过 程 
中 能 够 更 加 深入 和 深刻 ”。 
2. 3 增强 先进 技术 使 用 力 ， 不 断 提升 创造 力 

创造 力主 要 是 指 新 闻 编 辑 要 有 突破 传统 性 思维 进行 不 
断 编辑 创新 的 能 力 。 在 制作 好 新 闻 的 同时 ， 还 需要 不 断 地 
进行 创新 和 求 新 ， 善 于 突破 常规 。 编 辑 的 相关 工作 要 善于 
了 解 和 编辑 每 一 种 新 闻 业 务 ， 从 媒介 的 产品 了 解 ， 以 及 求 
新 和 创新 的 过 程 中 还 能 够 突破 常规 ， 编 辑 工作 可 以 说 是 一 
种 业务 类 型 ， 从 媒介 产品 的 策划 以 及 报道 ， 还 有 编 稿 以 及 


获取 更 多 的 信息 资源 。 人 们 在 此 过 程 中 也 形成 了 一 种 新 的 
思想 源 ， 这 些 知识 都 成 为 未 来 生活 和 视野 发 展 中 的 重要 依 
托 和 形式 “。 
3. 结束 语 

综 上 所 述 ， 本 文 对 传媒 文化 变迁 与 新 闻 编 辑 知识 和 能 力 
的 优化 进行 了 多 个 方面 的 解读 和 分 析 ， 传 媒 文化 处 于 变迁 的 
时 代 ， 人 们 更 加 倾向 于 进行 图 片 新 闻 的 解读 ， 倾 向 于 进行 文 
化 消费 ， 因 此 作为 新 闻 编 辑 ， 需 要 对 自己 的 知识 结构 和 新 闻 
编辑 能 力 进行 拓展 ， 进 行 详细 性 的 了 解 ， 解 读 其 中 的 重要 密 
码 ， 只 有 这 样 才能 够 让 新 闻 编 辑 工作 得 到 不 断 的 创新 ， 受 众 
更 加 喜欢 这 种 新 闻 ， 让 新 闻 不 仅仅 具有 真实 性 ， 还 更 有 心理 
性 、 历 史 性 、 文 化 性 。 唱 
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